Voici certains des partenaires du 
Programme : 



Federation of Ontario Cottagers' 
Association 

Association des proprietaires du 
district de Lake of the Woods 



[unicipalite de district de 
[uskoka 




96936000009026 



Pour participer au Partenariat ou 
savoir s'il y a un programme pour 
votre lac : 



Ministere de I'Environnement 

Partenariat pour la protection des 

lacs ontariens 

Centre des sciences environnementales 

de Dorset 

C. P. 39 

1026 BeUwood Acres Road 

Dorset (Ontario) 

POA lEO 

Telephone : 1-800-470-8322 

(sans frais en Ontario) 

Fax : (705) 766-2254 

Courriel : lakepartner@ene.gov.on.ca 



Renseignements sur d'autres initiatives 
du ministere de I'Environnement : 

Centre d'information 

135, avenue St. Clair Ouest 

Toronto (Ontario) 

M4V 1P5 

Telephone : 416-325-4000 

1-800-565-4923 (sans frais en 

Ontario) 

Fax : 416-325-3159 

www.ene.gov.on.ca 

Also available in English 

PIBs: 4644f 



Partenariat pour 
la protection des 
lacs ontariens 




Pleins feux sur 
votre lac ! 
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Partenariat pour 
la protection des 
lacs ontariens 

Le ministere de FEnvironneinent 
surveille I'etat des lacs recreatifs de 
rOntario avec la collaboration des 
proprietaires de chalets et d'autres 
residents de la province. Le Partenariat 
pour la protection des lacs ontariens 
vise a doter le ministere d'une base de 
donnees a long terme permettant 
d'evaluer I'etat d'enrichissement en 
matieres nutritives des lacs interieurs 
de la province. Les donnees sur I'etat 
des lacs nous renseignent sur I'effet des 
activites d'amenagement des sols dans 
les bassins versants et nous aident a 
preserver et a proteger les lacs 
interieurs de I'Ontario. 

Participer au Partenariat 

En tant que participant, vous prelevez 
chaque annee des echantillons d'eau 
d'un lac pour en mesurer la teneur en 
phosphore total et vous mesurez la 
clarte de I'eau avec un disque de Secchi. 
Le nombre d'echantillons d'eau est 
fonction de Templacement du lac; cela 
depend s'il est situe ou non sur le 
Bouclier canadien. 

Le phosphore est la substance nutritive 
qui favorise la croissance des algues 




dans la plupart des lacs de TOntario. Ainsi, 
toute hausse de la teneur en phosphore 
entraine une augmentation de la quantite 
d'algues. 

Des concentrations elevees de phosphore 
peuvent causer une proliferation d'algues 
et, dans certains cas, affecter I'habitat des 
poissons d'eaux froides, comme le touladi. 
En prelevant chaque annee des echantil- 
lons pour mesurer la teneur en phosphore 
total de I'eau, vous pouvez deceler un 
changement dans la quantite des matieres 
nutritives du lac. II est important de savoir 
qu'il faut consigner les donnees normales 




d'evolution d'annee en annee durant 
plusieurs annees avant de deceler une 
tendance. 

La teneur en phosphore total est le 
meilleur moyen d'evaluer I'etat 
d'enrichissement en matieres nutritives 
d'un lac. On pent effectuer des mesures a 
I'aide du disque de Secchi pour deceler 
les changements dans la clarte de I'eau 
qui ne sent pas lies aux matieres 
nutritives (monies zebrees, changement 
climatique, etc.). 



